Skandal Tukang Cuci di Hospital


#31 Houseman muda ditutuh batang di mulut kecil

Selesai kami memperkosa mayat Nasha yang menggiurkan itu, Dr Izuan dengan lekas menyarungkan spendernya, tetapi tidak semena-mena seorang houseman perempuan bernama Hanani berumur 23 tahun, kecil, kurus, bertetek kecil bersaiz B cup masuk ke dalam tirai dengan harapan ikhlas untuk membantu Dr Izuan meresusitasi pesakit. 

Konek Dr Izuan tersangkut dengan zip akibat terkejut. Dr Hanani, berspek tebal terlihat akan kecemasan yang dihadapi Dr Izuan lalu terkial-kial cuba membantu melonggarkan zip Dr Izuan sambil memegang zakar Dr Izuan yang semakin mengecut. Darahku berderau kembali ghairah melihat gadis muda tertunduk-tunduk menarik-narik zakar rakan syaitanku yang baharu sahaja menikmati lubuk dubur Nasha. Dengan cepat, zip Dr Izuan melonggar, lalu terlepas kepala butuhnya memerah. Hanani tersipu-sipu malu sambil mengelap-ngelap batang hitam Dr Izuan yang berbaur air mani. Tangan mulusnya menegangkan kembali batangnya lalu kepala butuhnya memerah. Dr Hanani yang senang terkejut itu dan skema itu, meminta maaf sambil muka memerah menyedari yang dia sedang memegang batang Dr Izuan yang semakin mengeras. Dr Izuan bagaikan boss yang konfiden, mengarahkan Dr Hanani meneruskan usapan batangnya dan mengulum batangnya sehingga terpancut. Dr Hanani dalam ketakutkan dek dipersoalkan kerjanya yang masih lagi tidak sempurna menurut lalu mengulum kepala butuh yang membesar itu. 

Aku asyik menyantap kegiatan tu sambil zakarku masih lagi terjojol keluar bercampur air puki Nasha yang melekit. Aku terus meramas-ramas scrub houseman Dr Hanani dari belakang dan menyelak ke atas. Tubuh putih pinggang ramping Dr Hanani yang tak tercela itu aku usap sambil kepalanya dipaksa dengan tangan rakus Dr Izuan untuk mengolom dalam- dalam zakar durjananya yang bercampur tahi tadi untuk pancut.

Kami masih di dalam kubikel bersama mayat Nasha yang kaku. Aku kemudian mengusap tetek kecil Dr Hanani dari belakang di atas coli pinknya lalu menyelinap masuk memainkankan puting-puting daranya. Dr Hanani semakin melayani perasaan dan semakin ghairah mengulum batang keras Dr Izuan. Aku menarik turun seluar jeans ketatnya lalu meraba-raba cipapnya dari luar pantiesnya. Air pukinya meleleh sedikit mungkin disebabkan masih anak dara jadi kurang ghairah agaknya. Aku teruskan usapan ke liang nonoknya lalu mencium lehernya menerusi tudung anak dara itu yang masih lagi berusaha menyedapkan doktor seniornya. 

Setelah 30 saat aku membiarkan blowjob itu berlangsung aku menarik lucut pantiesnya ke bawah ke pehanya lalu menusuk kepala butuhku dari belakang ke pintu pukinya yang berlendir itu. Dr Hanani menarik cepat-cepat pukinya mengelakkan dari disodok zakar indonesiaku yang besar. Zakarku tersasar ke biji kelentitnya yang kecil tetapi memerah itu. Sepertinya mimik mukanya marah sekali kepadaku kerana seorang tukang cuci tandas hospital tidak semena-mena cuba merogol puki daranya sewaktu dia khayal menjamah lubang zakar bosnya itu. Dr Izuan menyedari ketidaksanggupan selaput daranya ditusuk lelaki hina sepertiku lalu membaringkan Dr Hanani sebelah mayat Nasha, lalu mencium mulut housemannya dan mengarahkan kepala takuknya yang lebih kecil itu pula ke liang puki berlendir Dr Hanani. Dr Hanani merelakan. Dengan cepat zakar Dr Izuan mencelup masuk lubang puki sempit itu lalu menjarah ke dalam rongga daranya. Selaput daranya yang halus punah dipaksa kontol kecil Dr Izuan yang hitam legam itu. Dr Izuan perlu membuat beberapa sorongan kasar sebelum santak ke dalam pepek mudanya. Dr Hanani merasakan kesakitan tetapi malu bercampur dengan kenikmatan senggama. Kontolku terpasak melihat projek mereka. Aku menyuakan zakar panasku ke muka comel Dr Hanani dengan harapan mulut mungilnya akan menghisap kontolku yang panjang itu. 

Namun begitu, biarpun khayal ditutuhi Dr Izuan, zakarku di tepis tangan mulusnya. Zakar sensitif ku terkeluar sedikit air mazi penangan telapak tangannya yang halus. Aku memegang tangan kecilnya lalu membuatkan tangannya meraba-raba batang kerasku sambil aku memainkan puting kecilnya yang berwarna coklat putih itu. Penangan tongkat ali Dr Izuan berjaya mengklimakskan anak dara itu. Cipapnya mengemut kesedapan senggama. Zakarku mula dilancapkan lembut dan semakin rancak. Dr Izuan memuntahkan sisa mani yang tinggal ke dalam cipap anak dara Dr Hanani. AIr maninya bercampur baur dengan air mazi Dr Hanani dan juga darah selaput dara yang baru dipecahkan.  Setelah puas pancut, zakarnya dikeluarkan dari pepek sempit itu. Dr Hanani masih lagi terbaring mengecapi nikmat senggama pertamanya, sementara aku merodok kembali rongga farajnya mengambil alih fungsi Dr Izuan. Kesedapan nikmat kontolku yang lebih besar dan panjang itu membuatkan nafsu Dr Hanani kembali membuak. Punggung kecilnya dikocakkan dengan ganas untuk menikmati batang zakarku. Aku menggigit puting dan payudara kecilnya yang bersaiz budak sekolah itu. Anak matanya naik ke atas menahan kesedapan. 

Dr Izuan masih lagi bernafsu beruang. Dia cuba memasukkan kontolnya yang baru pancut itu ke dalam mulut Dr Hanani. Dr Hanani cuba mengulum kepala zakarnya untuk kembali keras. Ternyata mulut kecil itu memang sedap biarpun kulumannya masih lagi tidak berpengalaman. Dr Hanani memegang dan mengusap skrotum Dr Izuan  kerana jakun. Kantung bolaku yang lebih besar juga dirabanya. Air maniku hampir menceceh keluar pancut ke dalam rongga faraj sempitnya yang diselaputi lendir sperma Dr Izuan yang telah masuk sebentar tadi. Aku menahan nafasku untuk mengawal pancutan air nikmatku bagi memanjangkan permainanku di dalam faraj anak dara yang baru dipecahkan selaputnya sebentar tadi.  

Air pepeknya mencurah-curah mengecapi kenikmatan senggama.

Dr Izuan mencabut kontolnya daripada mulut Dr Hanani ketika hampir pancut kembali lalu mengambil jarum picagari lalu memasukkan ke dalam lubang urethranya. Dia juga menolak zakarku sewaktu aku hampir klimaks memuntahkan sisaku ke dalam faraj Dr Hanani sedang Hanani hampir mencapai anzal juga lalu memasukkan syringe 10 ml ke  dalam rongga cipap Hanani. Dr Hanani tidak perasan yang faraj mudanya diterjah picagari  ang keras daripada zakarku yang telah tertarik keluar. Dr Izuan juga mengarahkan  Dr Hanani menggunakan tangannya untuk merodok lubang urethra Dr Izuan dengan jarum sehingga berdarah-darah keluar dari lubang kencingnya itu. Dr Izuan dalam syurga firdausi kerana ditutuh jarum keras.

Batangku masih lagi keras menegang sambil memainkan kepala butuhku di ruang pintu dubur Dr Hanani. Aku sempat lagi menampar payudara mayat Nasha dan meramas puting besarnya yang menjojol terpampang kesejukan.


#32 Syurga dan neraka

Dengan tidak semena-mena, aku terasa diriku terkena renjatan elektrik akibat mesin defibrillator. Rupanya jasad Nasha mengalami rigor mortis. Mitochondria dalam otot-otot badannya sudah kehabisan ATP lalu mengerekot. Tangan Nasha terpacak bangun bersama -sama pedal  mesin defibrillator yang telah disetkan ke 200 Joules tenaganya. Mayat Nasha telah tidak semena-mena merenjatkan tenaga elektrik kuat ke jantungku. Jantungku terhenti. Nyawaku melayang bersama- sama dengan Dr Izuan dan Dr Hanani kerana kami masih lagi bersentuhan tubuh berbogel. Ketika itu kami sedang dalam kenikmatan seks orgy tiga orang. Penisku terpasak dalam liang dubur Dr Hanani yang sempit, sementara tekak Dr Hanani  mengulum zakar bersunat Dr Izuan. Dr Izuan ketika itu  hampir mencapai klimaks.

Dalam sekelip mata, aku berada di neraka jahanam. Terasa bahang kepanasan yang maha dahsyat. Tubuhku sedang bertelanjang. Konekku yang panjang seperti kuda masih menegang diselaputi air jubur Dr Hanani yang melekit. Suhunya 40 darjah Celcius panasnya. Cuacanya kering kontang seperti di tepi kaki lima Abu Dhabi, UAE.

Persekitarannya kering kontang ditemani gurun seluas pandangan. Hanya terdapat pohon togel yang berbuahkan buah zaqqum. Tetapi aku seperti kenal di pandanganku 100 meter di hadapan. Rupanya Siti Nurhaliza yang bertudung litup tetapi berbogel dari payudara sehingga punggung sewaktu dia berumur 20 tahun datang berlari-lari menyapaku. " Hai, abang selamat datang ke neraka jahanam, tempat mati para pendosa. Mari lah kita tidak sembahnyang dan berzina sepuas hati disini." Siti tersenyum girang melihat zakarku yang berurat, berkulup dan panjang. Lantas dengan dubur yang kering, punggungnya dipamkan ke arah batangku. Lalu terhunus masuk. Clop. Aku kenikmatan dalam liwatan Siti Nurhaliza. Aku menggoncang punggungnya yang besar dan licin itu sambil mencengkik leher dan tudungnya. Payudaranya ditampar-tampar sehingga memerah. Kami berliwatan selama seratu hari tanpa penat lelah dilumuri keringat akibat kepanasan matahari yang terlampau dekat. Selama itulah aku ejakulasi sehingga seribu kali tidak penat-penat. Di neraka aku menikmati zina dengan pelbagai artis perempuan Malaysia yang terkenal termasuklah Maya Karin dan juga Sharifah Amani. Gadis-gadis di neraka semuanya berpepek sempit dan sentiasa seks dengan cara gaya anjing dan melakukan liwat.

Sementalahan itu, Dr Izuan dan Dr Hanani mati masuk terus ke syurga. Mereka pun hairan kenapa dihantar ke syurga selepas mati walaupun mati dalam keadaan dosa besar iaitu berzina dan bagi Dr Izuan merogol gadis sunti yang tidak pernah menikmati lelaki. Semasa masuk ke pintu syurga mereka disapa oleh malaikat Jibril sambil dalam keadaan bersenggama melalui pintu faraj Dr Hanani. Malaikat Jibrail memberkati seks mereka lalu di hantar ke sebuah taman indah yang dialiri sungai susu dan wain merah. Sambil mereka bersenggama secara missionary, mereka dapat menghirup wain merah sebanyak mana walaupun tidak mabuk. Suhu di syurga sangat bagus seperti berada di Florence, Itali. Semua penduduk syurga sangat baik dan peramah. Di sana Dr Hanani dapat bermain seks dengan Ustaz Ebit Liew yang berkontol kecil dan tidak bersunat selama beberapa malam. Dr Hanani mengecapi kenikmatan seks normal juga sambil bergang bang dengan Ustaz Kazim. Walaupun begitu di syurga diharamkan seks dubur dan seks onani. Mereka hanya dapat melakukan seks secara rambang dalam keadaan posisi missionary sahaja. Dr Izuan telah diberikan 27 orang bidadari putih melepak bermata biru dan berambut panjang yang masih lagi anak dara. Zakarnya tidak lelah menyontot kesemua bidadari di situ termasuklah kepunyaan Ustaz Kazim dan Ustaz Ebit Liew.

Semasa kami seronok berzina di syurga dan di neraka tiba-tiba nyawa kami melayang kembali masuk ke dalam jasad di atas katil hospital jabatan kecemasan. Rupa-rupanya kami diresusitasi kembali oleh para staf hospital di dunia. Kami diintubasi lalu di masukkan ke dalam ICU.


#33 Nurse Sabahan

Aku ditidurkan dan disambungkan ventilator selama 3 hari di ICU. Setelah aku bernafas lebih normal dan telah dicabutkan tiub pernafasanku. Tekakku berasa sengal dan sakit. Aku haus. Jam menunjukkan 12 malam. Aku menekan loceng untuk memanggil nurse malam yang bertugas. Seorang gadis comel bernama Delvina yang berumur 19 tahun mendatangi aku untuk memberikan pertolongan. Saiz teteknya C cup kerana dia baru sahaja melahirkan anak perempuan berumur sebulan di luar nikah. Teman lelakinya merupakan seorang houseman telah meninggalkan dia apabila mengetahui dia mengandung. Biarpun begitu, nurse Delvina sangat cantik dan peramah kerana dia dari Sabah. Aku meminta air. Katanya haus sambil mengenyitkan mataku. Delvina tersenyum merah pipinya lalu memahami hasratku. Mukaku yang hensem dijadikan modal dengan suara garauku. Nurse Delvina menutup tirai pesakit lalu menyusukan aku dengan buah dadanya yang membengkak dengan susu. Anaknya ditinggalkan di rumah sewanya. Payudaranya sedang sakit bengkak susu. Jadi dia meminta aku menyusukan bagi mengurangkan kepedihannya. Aku menyonyot puting merah jambunya yang membengkak itu bagaikan bayi kelaparan. Teteknya kontang selepas aku menjamah dan menyonyot kedua-dua susunya. Sambil itu, aku bermain cipapnya sehingga melekit membasahi pantiesnya. Tetapi aku keletihan dan zakarku tidak dapat terpacak kerana baru sahaja pulih. Aku menyusu tetek nurse Delvina yang comel itu beberapa malam. Paling kuat pun aku memasukkan jari telunjukku ke dalam faraj kecilnya untuk memuaskan nafsunya. Batangku masih lagi lesu.

Sehingga malam ketujuh barulah penisku berjaya membengkak kembali menegang dengan utuh. Delvina terus duduk mencelapak ke atas zakar kulupku sambil menggoncang. Aku masih menyusukan puting-puting merah jambu Delvina. Kami bersenggama banyak kali sehingga pagi. Aku meletuskan spermaku yang membanjir ke dalam pangkal rahimnya. 

Sembilan bulan kemudian Delvina melahirkan seorang bayi perempuan lagi yang dinamakan Jessie. Anak kandung luar nikah. Dia tetap menjaga bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Kami masih lagi menutuh bermain cipap dan beromen di hospital sewaktu aku senang. Aku kembali bertugas menjadi tukang cuci di jabatan kecemasan dan aku teringat kembali akan adik Nasha dan emaknya.


#34 Projek Perumahan Rakyat Lembah Subang di Ara Damansara

Seusai aku discaj dari hospital dan bekerja selama seminggu. Sambil aku menghidu rokok rakan serumahku aku teringat akan Fareena adik Nasha yang berumur 16 tahun yang menggiurkan dan keletah. Fareena masih bersekolah menengah memakai baju kurung dengan menyorokkan payudara mengkal saiz C nya di bawah tudung putih kapas. Emak Fareena pula yang bernama Fazura mempunyai tetek terjojol yang terbesar aku pernah lihat di dada seorang perempuan tidak bertudung yang berumur 40 tahun. Mukanya sangat putih bersih bermekap tebal ala-ala korean. Aku meminjam motor rakanku untuk menunggang ke PPR lembah subang di area Ara Damansara. Aku mendapatkan alamat tempat tinggal mereka setelah 5 minit bermain aplikasi whatsapp dengan Fareena yang masih di sekolah dengan hanya membelanjakan gambar batang kerasku yang berkulup. Sesampainya di kawasan itu memang agar sukar mencari parking kerana padat dengan motosikal dan kereta-kereta tempatan rapat-rapat meletakkan kenderaan. Walaupun berada di kawasan Ara Damansara yang mempunyai fasiliti cantik seperti di eropah flat blok A PPR lembah subang ini jauh sekali berbeza dari kawasan sekitarnya seperti Ikea Damansara. Flatnya lama tidak bercat dan busuk lifnya berbau hamis hancing. Aku naik lif bersama-sama pakcik dan makcik yang sekitar 50 tahun. 

Dalam lift itu makcik bertudung yang gempal dan bertetek luyut sedang berdiri di atas pehanya di celah-celah khalayak ramai yang aku nampak sedang mengulum kontol kecil pakcik gemuk yang berusia pertengahan. Selamba badak je mereka ini melakukan fellatio di dalam lift ramai-ramai. Di dalam lift itu juga terdapat mamat bangladesh yang menghayati menikmati pemandangan aksi hangat pakcik makcik itu. Dia juga menghulurkan penis banglanya untuk memberi peluang makcik itu melancapkan kote tebalnya. Smpai pancut kedua-dua manusia itu meletuskan air mani ke atas muka makcik tua itu yang bergincu merah. 

Sesampainya aku beberapa meter di aras tingkat 10 rumah keluarga Nasha itu aku ditahan oleh seorang mat pit yang kurus. Dia mahu mengepau duitku minta 50 ringgit. Aku berkata tiada. Dia cuba mengugutku lagi. Aku menunjukkan poket seluarku yang kosong tanpa berduit. Tinggal 2 ringgit sahaja. Mat pit itu mencopet duit dua ringgit itu tetapi terselingkuh bonjolan di dalam seluarku yang membusung kerana melihatkan aksi makcik dan bangla itu tadi di dalam lift. Mat pit itu memanggil isterinya keluar. Isterinya orang indonesia seperti aku dari Acheh. Dia memintaku untuk menutuh faraj isterinya yang kesangapan. Akibat mengambil dadah jenis injeksi metampfetamin pelirnya tidak dapat mengeras lagi dan selalu dimarahi isterinya yang berumur 17 tahun itu. Suria memakai baju tidur seksi berwara merah. Payudaranya terjojol tidak memakai coli lalu menyelak gaun tidurnya. Pelirku dikeluarkan mat pit itu dari depan zip seluarku lalu ditunjukkan kepala butuhku ke dalam rongga nikmat ketat isterinya yang baru bercukup tundunnya. Aku menutuh burit isterinya sehingga klimaks 3 kali di tepi koridor dalam pelbagai posisi. Akhirnya burungku disarungkan kondom murah okamoto thin sebelum aku dibenarkan oleh mat pit itu untuk melepaskan sperma aku ke dalam faraj sempit Suria. Suria mencapai klimaks dalam posisi doggy kesemutan mencapai anzal setelah 5 bulan tidak pancut. Banjir cipapnya meleleh-leleh melekit. Aku mahu mencuba liang duburnya namun di halau mat pit itu. Katanya dia mahu jual lubang dara isterinya di pasar gelap nanti. Dia mahu menyimpan dara lubang tahi Suria untuk digunakan oleh seorang datuk india di area petaling jaya minggu depan. Aku cepat-cepat berambus di situ sambil sempat mat pit itu menyelitkan dadah ganja di dalam poketku sebagai tanda berterima kasih kerana memuaskan bininya. 

Aku mengetuk pintu rumah flat Fareena, tetapi tiada siapa yang membuka. Aku membuka sendiri pintu rumah mereka memberi salam dengan langkah kanan masuk ke dalam. Di ruang tamu terlihat Dr Maruku dari department surgeri dan Dr Salvinder yang tinggi lampai dari department ortopedik itu sedang meraba-raba Fareena yang berbaju sekolah dan berpelukan dengan ibu MILF nya Fazura yang bertetek besar sambil minum-minum beer dan berkaraoke dalam gelap. Dalam kegelapan samar-samar itu mereka sedar tidak sedar menyedari diriku masuk. Masing-masing sedang mabuk. Botol arak Carlsberg dan Heineken bergelimpangan di lantai dengan lagu Tiada Lagi, Amy Search dinyanyikan dengan sumbang oleh Dr Maruku. Dr Salvinder sedang meramas payudara mengkal saiz D Fazura sambil membontoti keluar masuk menujah rongga faraj Fazura. Fazura terpekik terlolong menahan tujahan batang besar singh itu ke dalam pepek tuanya yang matang. Dr Maruku pula menelentangkan Fazura yang baharu sahaja termuntah dan dalam keadaan mabuk itu. Lalu melancarkan peluru hitamnya ke dalam pepek sempit Fazura yang sedang khayal. Rongga cipap sempit budak 16 tahun itu dengan ganas diterjah oleh kote india hitam legam. Dr Maruku bagaikan binatang buas merogol faraj gadis melayu itu. Zakarku yang layu kembali menegang. Aku memasuki parti liar mereka tanpa memberi salam lalu menjolok pedangku ke dalam liang bontot Fazura MILF. Fazura mengerang kesakitan diliwat oleh batang besar beruratku. Aku dan Dr Dalvinder meratah rongga puki dan lubang burit Fazura sampai klimaks.


#35 Mengamput gadis Rusia

Sementelahan aku menjubur emak Nasha iaitu Fazura yang biarpun tua tetapi liang punggungnya masih ketat. Ganjaku terjatuh dari poket seluarku. Aku perasan yang Dr Salvinder dan Dr Maruku mengutip ganja itu di lantai yang bersepah kondom dan air mani lalu mereka menyalakan rokok menghisap ganja itu. Asap ganja berterbangan di ruang tamu flat itu memenuhi pelusuk hidungku. Aku yang termengah-mengah berayun menikmati kedua-dua pelusuk rongga jubur dan qubul Fazura sambil menyusukan payudara mega MILF itu mencepatkan lagi asap ganja memasuki paru-paru lalu menyelimuti neokorteks anteriorku.

Aku berkhayal yang aku sudah melalukan perjalanan udara ke bumi Rusia di waktu musim salji. Aku berbogel di tepi jalan bandar Moscow atau Moskva menutuh pantat minah Rusia berpinggang ramping bernama Oksana. Oksana mempunyai payudara mengkal yang ranum. Putihnya putih merah jambu mengecut ditiup angin Moskva. Kami bersenggama secara posisi anjing di dalam taman Gorky berdekatan dengan Kremlin. Orang-orang di sana sangat sedikit penduduk tidak padat dek dibom tentera jerman sewaktu perang dunia kedua. Oksana berumur 19 tahun, kulit putih seperti hantu. Punggungnya agak keras kerana berotot. Zakarku masih megah besar dapat memenuhi liang puki yang agak besarnya, disebabkan dia berketurunan orang Kaukas. Oksana menjerit "Harasho! Harasho! Davai. Idi na hui. Blyad. Suka!" Menyumpah dalam bahasa rusia sambil menikmati penangan zakar indonesiaku. Oksana kemudiannya menarik zakarku ketika aku hampir pancut lalu merenjut batang tegarku dan menghentamnya ke dalam dubur panas gadis Rusia itu. Gadis Rusia itu bersiut-siut menikmati kesedapn mainan anal. Aku meraba teteknya dari belakang yang gempal itu lalu menghenjut dengan brutal. Seluruh isi dubur Oksana bergeseran dengan kulit tebal zakarku. Kami dalam dunia khayalan nikmat anal.

Aku memancut spermaku ke dalam Oksana, sebelum aku menaiki Marshrutka dengan dia sejenis van ke lapangan terbang Domodedovo untuk berlepas ke Saint Petersburg, bandar utara Rusia yang merupakan kampung Oksana. Oksana merupakan pramugari Aeroflot. Aku mendapat tiket percuma dan menaiki pesawat Tupolev. Seusai tiba di Saint Petersburg, Oksana mengajakku gangbang dengan rakannya di sebuah apartment di Saint Petersburg. Di sana aku memantat beberapa lagi rakan Oksana termasuklah Anna Karenina yang merupakan MILF russian yang sepi dicurangi suaminya. 

Aku juga disua oleh Abrahamovic untuk menutuh pantat sempit budak kecil anak perempuan dia yang berumur 8 tahun bernama Anya. Anya sepertinya kesakitan sewaktu aku memecahkan daranya, tetapi sebelum itu sangat hebat mengulum kepala kontolku hampir pancut. Aku menahan spermaku supaya dilepaskan dalam puki sempit perempuan bawah umur itu. Anya menjerit kesakitan sewaktu tujahan aku biarpun sudah banyak gel pelincir dimasukkan dalam rongga sempit farajnya. 

Setelah beberapa lama aku pancut di dalam puki kecilnya. Anya menjadi ghairah kembali selepas dia mencapai anzal melalui pantatnya, lalu zakar tuaku disumbat menggunakan tapak telangannya sendiri ke dalam lubang punggung kecilnya. Anehnya biarpun lagi sempit, Anya dengan sedia menikmati liwatan lubang dubur durjananya. Rupanya bapanya Abrahamovic sudah lama memanjat dan menggunakan lubang dubur Anya sehinggakan Anya sudah menjadi ketagih. Cuma lubang cipapnya sahaja yang masih dara dan sempit pertama kali aku gunakan.

Aku menikmati orgy itu tetapi kemudiannya tersedar dari khayalan. Aku kembali ke kamar suram di PPR Ara Damansara itu. Kontolku rupnaya tersumbat dalam faraj Fareena yang berumur 16 tahun yang sedang masih lagi berbaju kurung dan memaki tudung sekolah. Fareena masih lagi dalam separa sedar. Sperma Dr Maruku yang bersepah di dalam lubang faraj itu meregangkan lubang puki budak sekolah itu untuk senang aku menjolok. Aku menjolok dan meneruskan senggamaku sampai pancut di dalam pukinya. Membuak-buak air mani keluar dari puki nikmat Fareena yang sedang mabuk itu. Aku kemudiannya letih longlai berbaring di sebelah Farenaa lalu menyelak coli pinknya dan menetek puting Fareena yang masih lagi kental itu. Fareena tidur dalam kenikmatan.


#36 Minah Jepun Ikku

Aku terbangkit dalam siesta petang berdakapan dengan budak sekolah cantik yang bernama Fareena adik Nasha yang telah menjadi arwah. Aku berdiri konekku gatal mahu kencing dan perlu dibasuh. Lekitan air puki mak Fareena iaitu Fazura dan juga puki sempit Nasha masih lagi menyelaputi kulit jembulan aku. Aku meraba dalam gelap dan menjumpai kamar kosong untuk dikencing. Aku kencing dalam kegelapan bilik ingatkan jamban rupanya terdapat seorang amoi perempuan yang diikat di katil di kedua-dua tangannya dan juga diikat kedua-dua kakinya dengan tali kulit babi ke rangka katil. Aku terkencing dimukanya. Kasihan. Walaupun begitu aku hanya perasan bila mulut kecilnya yang ditutupi bola gag mengeluarkan bunyi esakan tanda tentangan.

Aku membuka lampu kalimantang di tepi dinding. Terpampang pemandangan indah seorang amoi sepertinya perempuan jepang yang berada dalam kostum BDSM terikat. Pintu bilik terkuak dan Dr Salvinder yang sedang di bawah pengaruh batu berpeluh mata terbeliak mengarahkan aku untuk terus kencing di badan tubuh putih amoi Jepun itu. Amoi jepun itu merupakan kenalan tinder Dr Salvinder malam semalam. Mereka blind date di sebuah pub lalu si singh itu berjaya meniduri Akane yang berumur sekitar 20 an, gadis expatriat yang bekerja di sebuah syarikat IT di ibukota. Malam ini dia memakai baju sekolah Jepun yang dipotong kedua-dua bahagian kain teteknya lalu menampakkan puting merah jambu berserta payudara yang agak kecil sesuai dengan perempuan Jepun jenis lolita. Kedua-dua puting itu dikepit dengan pengepit besi lalu disambung kepada satu alat renjatan electric. Sebatang dildo vibrator sebesar batang negro juga disumbat oleh Dr Salvinder ke dalam puki jepunnya. Dr Salvinder menghampiri Akane lalu menyebat badan putih Akane sampai terluka kecil dan lebam-lebam. Dalam keadaan sakit itu badannya menggelinjang menggoncang katil murah ikea yang terikat dengan tubuh bersihnya. Dr Salvinder suka akan dirinya didayuskan, Netorare dan cuckolded. Dia menyuakanku sarung pemanjang penis yang berduri seperti aku pernah lihat di shopee. Konekku yang besar itu muat tetapi ketat. Ditambah pula dengan sarung konek Dragon itu air ludahan Salvinder ke atasnya dan ke lubang bontot Akane melincinkan tujahan zakar berduri aku ke dalam liang dubur Akane. Akane tersentak menahan kenikmatan dalam kesikatan lalu Ikku. Seluruh badannya kesawanan mengecapi klimaks. Dia sepertinya hampir pengsan untuk beberapa ketika sebelum aku menyambung tujahan kasar ke dalam liang bontotnya. Biji kelentitnya diuli oleh Dr Salvinder sambil dia melancap melihat aku meliwat teman wanitanya. Akane bangun kembali lalu menjerit berteriak seperti pelakon porno jepun di dalam filem seks jepun. Patutla si bedebah Salvinder itu menutup mulutnya dengan bola gag. Biarpun begitu suara teriakannya kedengaran dengan kuat di dalam rumah flat itu. Akane terkencing-kencing squirting sambil dildo vibrator sebesar negro itu di dalam pukinya yang rompong. Aku mencabut sarung dragon berduri itu lalu menukar lubang menikmati faraj kenyal perempuan jepun yang berteriak itu. Dr Salvinder sekarang membontoti Akane sambil melibas-libas badan putihnya. Aku mengakhiri tujahan pantat Akane dengan memancut anak-anak kecilku dalam-dalam ke dalam rahim Akane. Dr Salvinder puas diperlakukan dayus. 


#37 Budak sekolah dijolok dengan penumbuk

Selepas memancutkan benihku ke dalam Akane. Aku membiarkan Akane si gadis jepun yang sedang diperlakukan bondage itu terikat di katil seperti ketika aku masuk. Aku melihat Dr Salvinder telah keluar dari bilik pergi ke ruang tamu kembali. Aku mengusap-usap rambut amoi jepun yang telah beberapa kali klimaks dan keletihan itu tanda penghargaan kerana memberi peluang kepadaku untuk menyantap pepek jepunnya yang eksotik. Mulut dan badan Akane bercalar-calar ditampar dan dibantai Dr Salvinder Singh yang kasar dan tidak berperikemanusiaan itu. Akane seperti mahu berterima kasih kepadaku sebelum tertidur kepenatan.

Beberapa minit kemudian aku menyucikan diriku di bilik air sebelum keluar kembali ke ruang tamu sambil perutku kelaparan. Alangkah terkejutnya aku aku melihat si bedebah Dr Maruku dengan perut buncit hitam legam cuba memasukkan keseluruhan penumbuk tangannya ke dalam faraj Fareena yang di tingkatan empat itu. Fareena ketika itu separa sedar sambil merengek kesakitan. Di lengannya tersambung picagari yang aku fikirkan dadah jenis morphine yang dicucuk untuk menjadikannya khayal dan merelakan seks brutal daripada lelaki India gatal itu. 

Emaknya, Fazura juga telah diikat dan digantung dengan menggunakan tali bondage. oleh Dr Salvinder di ruang tamu dan diperlihatkan keseksaan yang dialami oleh anak kesayangannya Fareena. Mata Fareena terbeliak apabila penumbuk Dr Maruku dimasukkan ke dalam pepek kecilnya yang muda biarpun telah beberapa kali ditutuh lelaki, tetapi ini pertama kalilah rongga farajnya diseksa dengan kelima-lima jari jemari mencerobohi puki mudanya tanpa belas kasihan. Konek kecil Dr Maruku terpacak berceceran air mazinya melihat Fareena teresak menangis dan menjerit. Dr Salvinder pula sibuk meliwat lubang anus Fazura dari belakang sambil menitiskan lilin cair ke atas bontot bergetah emak Nasha yang gempal itu. Fazura terpekik terlolong menahan kesakitan bercampur kenikmatan diperlakukan begitu. 

Aku mengasihani nasib arwah adik Nasha dengan cepat menendang perut buncit Dr Maruku dengan kuat. Perutnya senak ditendang mengaduh kesakitan. Aku mengeluarkan tangan fistingnya lalu meneruskan tendangan maut aku ke atas perut gemuknya sehingga dia termuntah lalu pengsan menahan kesakitan. Fareena yang sedang menangis akibat penangan penumbuk Maruku di dalam rongga cipapnya cepat-cepat beralih menyorok di satu sudut merawat lubang farajnya yang rabak. Habis labia majora dan minora nya terkoyak. Posterior fourchette dia berdarah. Dia mengambil spendernya yang dilucutkan di kakinya untuk mengelap basahan farajnya dan menutup luka akibat dilengankan Maruku dengan ganas ke dalam rongga sempit pukinya. 

Aku juga mencapai pisau cutter di dalam beg sekolah Fareena lalu dengan pantas aku memenggal zakar panjang Dr Salvinder yang sedang meliwat dengan rakus lubang dubur makcik Fazura. Dr Salvinder menggelupur kesakitan kehilangan punai yang disayangi. Separuh batang tidak bersunat Salvinder tertinggal di dalam lubang anus Fazura. Punggung Fazura dipercik darah batang Salvinder yang dipotong pisau cutter. 

Salvinder yang sedang menggelupur baru menyedari yang aku telah juga membelasah rakannya sampai pengsan, lalu berlari ke luar koridor rumah bertelanjang menyelamatkan diri daripada dicederakan. Aku melepaskan Fazura daripada ikatan menggantung yang menyakitkan itu dan membuka kain yang disodok menutupi mulutnya. Aku mengharapkan terima kasih daripada Fazura yang menggiurkan itu, tetapi sebaliknya muka aku diludahnya dan diherdik. "Hoi, kenapa kau kacau? Aku sedang sedap tadi kene fuck dengan Dr Salvinder? Siapa kau Hah?" Aku terkedu.


#38 Melapor di balai polis

"Ah, tidak kira. Sekarang kau kena puaskan aku!" Herdik Fazura. Cipapnya basah lencun hasil liwatan konek panjang Dr Salvinder sebentar tadi. Kote panjang Dr Salvinder terpenggal lalu tertinggal di dalam lubang dubur Fazura yang sempit akibat dikemut dengan kuat. Tubuh Fazura menggiurkan. Payudara Fazura maha besar menggedik tergoyang-goyang menahan kegatalan dashyat meminta lubuk nikmatnya dihunus senjata tirus bertalu-talu. Aku mengeluarkan batang Indonesiaku yang keras, besar berbanding kepala leher kontol Dr Salvinder yang tertinggal dalam dubur Fazura,  lalu menghalakan alat kebanggaanku ke tundun tembam Fazura. 

Lubang hitamnya terkuak. Biji kelentitnya menggeli. Aku menjolok lubang cipap itu dengan sekali tusukan lalu santak. Kami bersenggama secara posisi persis anjing. Punggung  tembam itu beralun-alun ketika aku menyorong bertalu-talu batangku ke dalam lubang faraj Fazura. Fazura mengerang seperti anjing betina miang. Puting besar dan payudaranya aku picit dengan sekuat hati. Fazura mencapai klimaks. Farajnya terkumat-kamit menyedut air mazi zakarku. 

Lubang dubur Fazura mengembang dek penangan zakarku lalu terkeluarlah bahagian kepala kontol Dr Salvinder yang terpenggal masuk ke dalam dubur itu. Fazura juga terberak sedikit tahi sewaktu air mani cipapnya becak melimpah ketika mencapai anzal wanita. Aku mencabut zakar hitamku daripada rongga pantat yang mengemut itu. Aku mengelakkan diriku terpancut dalam lubang durjana itu .

Aku mendapati yang Fareena teresak-esak menangis menahan sakit di suatu sudut di atas tilam ruang tamu. Cipap sempitnya pedih akibat dijolok oleh tangan penumbuk Dr Maruku yang sedang terbaring pengsan berlumuran muntahnya. Aku  kemudiannya menghampiri Fareena lalu mencium mulut gadis sekolah menengah itu lalu meraba-raba payudaranya yang ranum. Aku menggomol kedua-dua payudara kecilnya lalu memainkan putingnya dengan lidah dan jariku. Niatku hanya untuk melegakan penderitaan yang dialami olehnya yang sedang kesakitan puki. Aku tidak menggunakan rongga farajnya yang telah luka. Fazura kembali sedar selepas habis menikmati kesedapan.  Melihat akan niat suciku, Fazura membantu Fareena dengan membelai-belai tubuh anak gadisnya. Fareena sedang licin berbogel ketika itu. Fazura mencium-cium kecil leher Fareena. Fazura memasukkan jari kecilnya ke dubur Fareena tetapi tidak dalam. Sekadar mengacah lubang dubur yang terkumat-kamit itu sambil merangsang bahagian di antara cipap dan duburnya iaitu perineum Fareena. Fareena klimaks dalam kehangatan asmara. Cairan lendir nikmatnya lencun membasahi lurah pepeknya. Pepeknya juga kering dan luka akibat dirodok senjata hitam Maruku. Air lendir itu meringankan kesakitan cipapnya yang cedera.  Pelincir semulajadi itu bertindak  dengan mengurangkan hawa kesakitan. Fareena kemudiannya tersedar dari khayal dan berhenti menangis.

Setelah itu, kami berdua pergi mengikat Dr Maruku yang sedang pengsan dengan tali kulit alat mainan seksnya. Kami juga menutup mulutnya dengan bebola gag.

Aku pergi masuk ke dalam bilik lalu meloloskan Akane si  gadis jepun yang masih lagi terikat di rangka katil. Akane dalam leraian air mata berterima kasih denganku biarpun dalam bahasa jepun.  Dengan tergopoh gapah Akane memakai baju cosplay uniform sekolah. Akane kemudiannya meninggalkan aku  dengan wang kertas sebanyak kira-kira satu ribu ringgit. Secara sembunyi Akane dengan cepat memasukkan duit itu ke dalam poket seluar kerjaku, Kemudiannya dia berlari keluar menaiki Grabcar.

Aku mengikuti Fazura dan Fareena turun dari flat PPR lembah subang. Kami berlari  ke balai polis  berdekatan untuk membuat laporan. Setibanya di balai polis,  aku digari oleh mereka kerana disangkas sebagai  pendatang tanpa izin. Aku ditolak masuk ke dalam lokap. Dari jauh aku terdengar Fazura sedang sayup-sayup mendesah kenikmatan. Rupanya Fazura, emak kepada Nasha dan Fareena telah dipaksa oleh polis-polis di situ untuk mengolom dan melancapkan batang mereka. Cota kayu keras  milik seorang konstabel polis bernama Farhan terperosok dimainkan di permukaan tundun Fazura yang ketika itu sedang berbaju kurung.  Cota itu menunggu giliran untuk dijolok masuk ke dalam lubang cipap Fazura. Aku beristighfar mengenang akan nasib yang menimpa keluarga Nasha.


#39 Seks kaki di dalam lokap

Matahari sedang ufuk di atas kepala. Panas tengahari membasahi tubuh kekarku. Keringatku asem. Aku duduk berteleku di dalam lokap bersila di atas simen sejuk. Di hadapanku ada gadis tomboi berbaring siesta di atas ranjang kain. Suara Fazura dirogol oleh beberapa orang anggota polis sayup kedengaran. Penisku mencanak naik terangsang. Kepala kontolku keluar dari kulupnya lalu bergeser cebisan kain khakisku. 

Amoi cina yang berambut pendek dan berseluar pendek menunjukkan peha putihnya yang gebu sedang terbaring terkangkang di atas ranjang polis. Amoi itu berumur dalam lingkungan 20-an tahun. Rambut putih lurusnya tidak tersikat. Bibirnya bergincu merah menyala. Ketiaknya mulus licin bercukur, terselak kerana memakai baju singlet biasa berwarna putih. Coli merah jambunya ternampak melalui t-shirt singlet putihnya. Bau keringatnya hamis. Berpeluh-peluh amoi itu berguling tidur akibat kepanasan hawa lokap. 

Di sudut lain di dalam lokap terdapat mamat india lokal bersama gengnya sepertinya mabuk minum arak malam kelmarin. Seorang dari mereka berbadan gempal dan buncit perlahan-lahan menghampiri amoi yang sedang tidur di atas ranjang itu. Dia menepis peha amoi itu lalu duduk di hujung kakinya. Sepertinya dia mabuk dan mahu baring di atas ranjang yang sama tetapi tidak muat. Mungkin merasakan kulit amoi yang licin mulus jika dibandingkan dengan tangan kasarnya, mula menggosok-gosok kulit cantik itu. Lalu mengeluarkan kontol hitamnya yang lembik. Dia mengacah kepala kontol tidak bersunat lembik itu ke tapak kaki amoi yang sedang tidur itu. Amoi itu menggeliat akibat sentuhan tetapi membiarkan sahaja perbuatan lelaki india gemuk itu. Kesedapan stimulasi kaki cina mabuk itu menggalakkan lagi perbuatan melancap menggunakan kaki yang sedang sibuk dibuat oleh lelaki india buncit itu. Masing-masing mabuk air bir Tiger di kelab malam tadi. 

Kontol lelaki india buncit itu memanjang sepanjang 4 inci. Tidak sempat seminit telapak kaki mulus amoi cina itu membelai senjata hitamnya, air putih pekat terkeluar dari lubang kencingnya meletus membasahi kedua-dua tapak kaki amoi yang sedang mabuk itu. Lelaki india buncit itu melepaskan dengusan nikmat. Memeranjatkan aku dan beberapa orang lagi di dalam lokap itu. Amoi cina itu masih lagi tidak sedarkan diri membiarkan kaki dan betisnya dibasahi air mani lelaki india mabuk itu. Bau hanyir air mani merebak menyelubungi lokap balai polis lembah subang itu. Halellujah. Ada juga keseronokan di dalam kesengsaraan di dunia ini desis hatiku. 


#40 Amoi cina pelacur kelas atasan

Aku meringkuk di dalam penjara memerhatikan amoi cina yang kakinya berlumuran air mani Rajagopal yang baru selesai melampiaskan nafsunya. Air maninya melekit melekat di kaki kecil dan putih bagaikan salju. Wong Wei Lin merupakan seorang pelacur kelas atasan. Punggungnya tonggek mengguakkan mini skirtnya. Kami saling berpandangan diselubungi nafsu serakah ke arah amoi cina yang sedang mabuk terlena itu. 

Aku baru menghampiri gadis cina comel lote itu dari penjuru kakinya, memanjat ranjang batu simen di dalam lokap balai polis yang hening itu. Sayup-sayup kedengaran beberapa anggota meneruskan jimak mereka dengan emaknya Nasha dan juga gomolan mereka kepada anak gadis yang berbaju kurung sekolah iaitu adiknya Nasha yang baru sahaja dirodok penis hitam legam sehingga rabak. Wei Lin membuka mata sepetnya, dalam mabuk lalu menyapaku. 

- Hai abang hensem, mana you mau letak itu penis besar you. Marilah sini masukkan ke puki I, tapi kena bayar tau. Tak boleh free, kata Wei Lin dalam kemabukan alkohol. 

Aku mengiyakan sahaja lalu melucutkan celanaku lalu mengeluarkan zakar hitamku yang tidak bersunat. Lalu mengacukan senjata saktiku ke arah selitan peha-peha gebu amoi cina itu. Aku melancap dengan menggunakan kedua-dua peha gebunya. Kulitnya licin seperti bayi. Bulu peha dan betisnya dicukur rapi. Kepitan peha pejalnya mendatangkan nikmat sehingga ke ufuk ubun-ubunku. Aku mahu memancutkan seluruh air dalam kepala takukku yang dipenuhi air mazi dek melihat lancapan kakinya kepada Rajagopal sebelum ini. Sebelum sempat aku meludahkan air nikmatku ke peha putih gebunya, pintu lokap dibuka oleh seorang konstabel polis muda. 

Kelibat boskur Najib Tun Razak diheret masuk ke dalam lokap bersama kami. Rupanya bekas perdana menteri itu baru ditangkap reman untuk dikemukakan ke mahkamah. Najib dengan berkepala botak hairan melihat zakar panjangku terperosok di antara peha gebu amoi itu. Setelah ditinggalkan oleh anggota polis dan dibukakan garinya, semua orang berpusu-pusu berjabat tangan dengannya. Najib kemudiannya datang ke arahku lalu mengeluarkan zakar tuanya yang agak panjang, lalu mengambil alih perananku yang sedang menghimpit amoi mabuk itu. Dengan menggunakan kuasa veto bekas perdana menterinya, dia menamatkan api syahwatku yang sedikit lagi mahu ejakulasi di antara peha-peha gebu Wei Lin. Dengan sepantas kilat seperti tikus mencuri keju, dia menghunus alat kelaminnya menyontot dari belakang puki amoi cina yang masih tertutup rapat itu. Lalu menghunus senjata merahnya yang kekar keluar masuk cipap amoi mabuk itu. Wei Lin mengerang kesakitan dalam kemabukan. 
